BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 9 sierpnia 2021 r. Nr 252 (982) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OKR.4210.13.2021.MGi z dnia 6 sierpnia 2021 r. 
Zmiana taryfy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyj- 2 
na z siedzibą w Krakowie..................... 
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Kraków, 06 sierpnia 2021 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


OKR.4210.13.2021.MGi 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 47 
ust. 1, 2 i 2f, art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 


przedsiębiorstwa energetycznego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Krakowie 
zwanego w dalej „Przedsiębiorstwem ” 


zawartego w piśmie z dnia 24 maja 2021 r., znak DEP/4022/2/20021, uzupełnionego pismem 
z dnia 16 lipca 2021 r. znak DEP/402-1/2021 w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła 
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 listopada 2020 r., 
nr OKR.421026.2021.MGi, 


postanawiam 
zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, zmianę 


taryfy dla ciepła. 


UZASADNIENIE 


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE”) z dnia 
25 listopada 2021 r., nr OKR.421026.2021.MGi, opublikowaną w „Biuletynie Branżowym Urzędu 
Regulacji Energetyki — Ciepło” nr 334 (667) z dnia 25 listopada 2020 r. została zatwierdzona 
ustalona przez Przedsiębiorstwo na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 
2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zmianami), zwanego dalej „rozporządzeniem 
taryfowym”), taryfa dla ciepła, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania. 


Powyższa taryfa została wprowadzona do stosowania z dniem 1 stycznia 2021 r. 
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Zgodnie z $ 28 ust. 1 rozporządzenia taryfowego w przypadku istotnej zmiany warunków 
wykonywania działalności gospodarczej przez Przedsiębiorstwo energetyczne może nastąpić 
zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania. 

Pismem z dnia 24 maja 2021 r., znak: DEP/4022/2/2021, Przedsiębiorstwo wystąpiło 
z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła w związku z uwzględnieniem nowego 
źródła ciepła opartego na energii odnawialnej. 

We wniosku w sprawie zmiany taryfy, Przedsiębiorstwo wskazało, że powyższe okoliczności 
uzasadniają konieczność zmiany wprowadzonej do stosowania taryfy dla ciepła. 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna na mocy, 
której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona 
przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają 
się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 
strony. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami 
rozporządzenia taryfowego. 

Analiza złożonego przez Przedsiębiorstwo wniosku wskazuje, że w przedmiotowej sprawie 
spełnione zostały przesłanki określone w art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego 
umożliwiające zmianę decyzji, w szczególności, iż zmiana ta nie stoi w sprzeczności z interesem 
społecznym, zmierzając w swej istocie do zrównoważenia interesu Przedsiębiorstwa i odbiorców 
ciepła (art. 23 ust. 1 ustawy — Prawo energetyczne). 


Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono orzec jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, w terminie 14 dni- od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1i art. 47947 § 1 Kodeksu 
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.)). Odwołanie należy przesłać 
na adres Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 - 133 Kraków. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, atakże zawierać 
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479% Kodeksu 
postępowania cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 złotych (art. 32 
ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.). Strona może ubiegać się 
o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 100 i następne ustawy 
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o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie 
do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję 
(art. 127a $1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $2 Kodeksu postępowania 
administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku zart. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, 
niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu 
Regulacji Energetyki - Ciepło”. 


Z upoważnienia 
Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


DYREKTOR 
Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


Dr Małgorzata Nowaczek - Zaremba 
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so Begin OK 4010 LOQO MG 
z dnia G PUO. AAY 


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
w Krakowie 


Zmiana Taryfy dla ciepła 


Kraków 2021 
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W taryfie dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 25 listopada 2020 r. znak 
OKR.4210.26.2020.MGi, opublikowanej w Biuletynie Branżowym — Ciepło nr 334 poz. 667 z 25 listopada 
2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 

W Części 3 „Podział odbiorców na grupy taryfowe” otrzymuje brzmienie: 

Podziału odbiorców dokonano zgodnie z $ 10 rozporządzenia taryfowego, wyodrębniono dziewięć 
grup taryfowych: 


ra Oznaczenie _ Grupa taryfowa = | 
S1-WIP Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 1 - węzeł cieplny 
| indywidualny MPEC S.A. = 
2 | S1-WIP-e Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 1 - węzeł 
cieplny indywidualny MPEC S.A. - koszty energii elektrycznej po stronie odbiorcy 
3 | S1-WGP | Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z steci ciepłowniczej nr 1 - - węzeł cieplny | 
$ grupowy z zewnętrzną instalacją odbiorczą MPEC S.A. 
4 | S1-WGP-I Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z sieci ciepiowniczej nr 1 - węzeł cieplny 
grupowy MPEC S.A. z zewnętrzną instalacją odbiorcy 
5 S1-WO Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 1 - węzeł cieplny 
odbiorcy 


6 S3-WIP Odbiorcy zągopatrywani w ciepło z kotłowni przy ul. Kluczborskiej w Krakowie, w postaci gorącej wody 
z sieci ciepłowniczej nr 3 - węzeł cieplny indywidualny MPEC S.A. 


S3-WO - Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni przy ul. Kluczborskiej w Krakowie, w postaci gorącej wadyj 


7 z sieci cieplowniczej nr 3 - węże! cieplny odbiorcy 
8 KG-w Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z kotłowni gazowych 
9 | EO-pe Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z źródła opartego na energii odnawialnej — pompy ciepła 


W Części 4 „Ceny i stawki opłat”, tabela nr 2 otrzymuje brzmienie: 


| ki bbsicaraść 
Grupa taryfowa PE = dala ğ stawka oplaty za ciepło 
| z/MW/m-c | zł/GJ | 
KG-w DB OREIRO © 11 508,03 61,63 
EO-pe Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z źródła opartego | 14 704,15 64,94 


na energii odnawialnej — pompy ciepła 


rakowie 


